
BRAUN (Max Braufn Werke, Frankfurt/Main! - Mod. Super 166. Apparecchio 'AM/FM. Onde lunghe, medie e corte in AM, e ultracorte in FM. Medie frequence a 460 kc/s e a 

10,7 Mc/s. Regolatore separate) dei toni aeuti e baaai, con indicatore ottico. Tre altoparlanti. Potenza d’uscita 5 watt. 
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